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No. 1561 


क्रम 

सं . 


( 1 ) 


1 


सी . जी . डी . एल . अ . 07032023-244175 
CG - DL - E - 07032023-244175 


1496 GI / 2023 


1993 

सत्यमेव जयते 

का 


भारतीय मानक ब्यूरो 
( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 3 मार्च , 2023 

संदर्भ : 

HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 541 ) . – भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के 
उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं , तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं । चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण , यदि कोई हो तो वे भी साथ - साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं । 


स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , 
वर्ष तथा शीर्षक 


( 2 ) 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


आई एस 802 ( भाग 4 ) : 2023 
शिरोपरि प्रेषण लाईन टावरों में संरचना 
इस्पात का उपयोग – रीति संहिता 


भाग III– खण्ड 4 

PART III— Section 4 


नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 6 , 2023 / फाल्गुन 15 , 1944 

NEW DELIII , MONDAY , MARCII 6 , 2023 / PIIALGUNA 15 , 1944 


अनुसूची 
प्रतिस्थापन तिथि 


( 3 ) 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


2 मार्च 2023 


( 1 ) 


भारतीय मानकों , यदि वापस 
लिए जाने हैं , की संख्या , वर्ष 
तथा शीर्षक 

( 4 ) 


लागू नहीं 


वापस होनें की 
तिथि 


( 5 ) 


लागू नहीं 


2 


क्रम 

सं . 


( 1 ) 


2 


3 


4 


5 


LO 


6 
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स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , 
वर्ष तथा शीर्षक 


( 2 ) 

भाग 4 लैटिस्ड स्विचयार्ड संरचनाओं के 

लिए आवश्यकताएँ 


आई एस 1725 : 2023 

सामान्य भवन निर्माण में प्रयुक्त 
स्थायीकृत मृदा की ब्लॉक – विशिष्टि 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 2690 ( भाग 1 ) : 2023 
पक्की मिट्टी की चपटी टैरेस टाइलें 
विशिष्टि 


भाग 1 मशीन से बनी 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 2690 ( भाग 2 ) : 2023 

पक्की मिट्टी की चपटी टैरेस टाइलें 
विशिष्टि 


भाग 2 हस्तनिर्मित 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3121 : 2023 
साज - सामान पेंच और तनन पेंच 

विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3951 ( भाग 2 ) : 2023 
फर्श में छतों के लिए खोखली मिट्टी की 
टाइलें – विशिष्टि 
भाग 2 संरचना प्रकार 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


प्रतिस्थापन तिथि 


( 3 ) 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


भारतीय मानकों , यदि वापस 

लिए जाने हैं , की संख्या , वर्ष 

तथा शीर्षक 
( 4 ) 


[ PART III— SEC.4 ] 

वापस होनें की 
तिथि 


आई एस 1725 : 2013 
सामान्य भवन निर्माण में 
प्रयुक्त स्थायीकृत मृदा की 
ब्लॉक – विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 2690 ( भाग 1 ) : 
1993 

पक्की मिट्टी की चपटी टैरेस 

टाइल 

विशिष्टि 


भाग 1 मशीन से बनी 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 2690 ( भाग 2 ) : 
1992 

पक्की मिट्टी के समतल टेरेसिंग 

टाइल – विशिष्टि 


भाग 2 हस्तनिर्मित 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3121 : 1981 
साज - सामान पेंच और तनन 
पेंच के लिए विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 3951 ( भाग 2 ) : 
2009 

फर्श व छतों के लिये खोखली 

मिट्टी की टाइलें – विशिष्टि 
भाग 2 संरचना प्रकार 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


( 5 ) 


2 अप्रैल 

2023 


2 अप्रैल 

2023 


2 अप्रैल 

2023 


2 अप्रैल 
2023 


2 अप्रैल 

2023 


भाग III– खण्ड 4 ] 

क्रम 

सं . 


( 1 ) 


7 


8 


9 


10 


11 


स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , 
वर्ष तथा शीर्षक 


( 2 ) 


आई एस 4399 : 2023 
वस्त्रादि औद्योगिक और विशेष 
प्रयोजनों के लिए नायलॉन कपड़ा 
विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 4910 ( भाग 5 ) : 2023 
कृत्रिम रेशों से निर्मित टायर सूत , डोरी 

और टायर डोरी कपड़ा परीक्षण के 
तरीके 


— 


भाग 5 ऊष्मा सिकुड़न और सिकुड़न बल 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 7610 ( भाग 2 ) : 2023 
वस्त्रादि मशीनरी कपड़े , ऊन – 
विशिष्टि 

भाग 2 क्लियरर कपड़ा 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 7610 ( भाग 5 ) : 2023 

वस्त्रादि 

मशीनरी कपड़े , ऊन 
विशिष्टि 


भाग 5 लैपिंग कपड़ा 
( पहला पुनरीक्षण ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आई एस 7881 ( भाग 1 ) : 2023 

बिल्डर्स हार्डवेयर से संबंधित 

पारिभाषिक शब्दावली 


भाग 1 ताले 

( पहला पुनरीक्षण ) 


प्रतिस्थापन तिथि 


( 3 ) 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


भारतीय मानकों , यदि वापस 

लिए जाने हैं , की संख्या , वर्ष 

तथा शीर्षक 
( 4 ) 


आई एस 4399 : 1967 
औद्योगिक और विशेष 
प्रयोजनों के लिए नायलॉन 
कपड़े के लिए विशिष्टि 


आई एस 4910 ( भाग 5 ) : 
1989 

कृत्रिम रेशों से निर्मित टायर 

सूत , डोरी और टायर डोरी 

ताना 

चद्दरो की परीक्षण 
पद्धतियाँ 


भाग 5 ऊष्मा सिकुड़न और 

ऊष्मा सिकुड़न बल 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 7610 ( भाग 2 ) : 
1975 
मशीनरी कपड़े , ऊन के लिए 
विशिष्टि 

भाग 2 क्लियरर कपड़ा 


आई एस 7610 ( भाग 5 ) : 
1976 
मशीनरी कपड़े , ऊन के लिए 

विशिष्टि 

भाग 5 लैपिंग कपड़ा 


आई एस 7881 ( भाग 1 ) : 
1975 

बिल्डर्स हार्डवेयर से संबंधित 
पारिभाषिक शब्दावली 
भाग 1 ताले 


3 

वापस होनें की 
तिथि 


( 5 ) 


2 अप्रैल 

2023 


2 अप्रैल 

2023 


2 अप्रैल 

2023 


2 अप्रैल 

2023 


2 अप्रैल 

2023 


4 


क्रम 

सं . 


( 1 ) 


12 


13 


14 


15 


16 
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स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , 
वर्ष तथा शीर्षक 


( 2 ) 


आई एस 7938 : 2023 
संपीड़ित वायु संस्थापन के लिए वायु 
विशिष्टि 

प्रापक 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ 8178-1 : 

2020 

प्रत्यागामी आंतरिक दहन इंजन 
निकास उत्सर्जन मापन 


भाग 1 गैसीय एवं विविक्त निकास की 

परीक्षण संस्तर मापन प्रणाली 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ 8178-4 : 
2020 

प्रत्यागामी आंतरिक दहन इंजिन 
निकास उत्सर्जन मापन 


भाग 4 विभिन्न इंजिन अनुप्रयोगों के 
लिये स्थिर - दशा एवं अस्थायी परीक्षण 

चक्र 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 9230 : 2023 
वस्त्रादि कॉटन चेफ़र फ़ैब्रिक्स 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 9694 ( भाग 1 ) : 2023 
कृषि अनुप्रयोगों के लिए क्षैतिज 
सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पों के चयन , स्थापना , 
संचालन और रखरखाव रीति संहिता 


भाग 1 चयन 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


प्रतिस्थापन तिथि 


( 3 ) 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


[ PART III— SEC.4 ] 

वापस होनें की 
तिथि 


भारतीय मानकों , यदि वापस 

लिए जाने हैं , की संख्या , वर्ष 

तथा शीर्षक 
( 4 ) 


आई एस 7938 : 1976 
संपीड़ित वायु संस्थापन के 
लिए वायु प्रापक के लिए 
विशिष्टि 


आई एस / आई एस ओ 8178 

1 : 2017 

प्रत्यागामी आंतरिक दहन 

इंजन – निकास उत्सर्जन 
मापन 


भाग 1 गैसीय एवं विविक्त 

निकास के परीक्षण - संस्तर 
मापन 


आई एस / आई एस ओ 8178 

4 : 2017 

प्रत्यागामी आंतरिक दहन 

इंजिन निकास उत्सर्जन 
मापन 

भाग 4 विभिन्न इंजिन 
अनुप्रयोगों के लिये स्थिर - दशा 
एवं अस्थायी परीक्षण चक्र 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 9230 : 1979 
कॉटन चेफ़र फ़ैब्रिक्स के लिए 
विशिष्टि 


आई एस 9694 ( भाग 1 ) : 
1987 

कृषि अनुप्रयोगों के लिए 

क्षैतिज सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पों के 
चयन , स्थापना , संचालन और 
रखरखाव के लिए रीति 


( 5 ) 


2 अप्रैल 
2023 


2 अप्रैल 

2023 


2 अप्रैल 

2023 


2 अप्रैल 

2023 


2 अप्रैल 

2023 


भाग III– खण्ड 4 ] 

क्रम 

सं . 


( 1 ) 


17 


18 


19 


20 


स्थापित भारतीय मानकों की संख्या , 

वर्ष तथा शीर्षक 


( 2 ) 


आई एस 9694 ( भाग 2 ) : 2023 
कृषि अनुप्रयोगों के लिए क्षैतिज 
सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पों के चयन , स्थापना , 
संचालन और रखरखाव - रीति संहिता 

भाग 2 प्रचालन 
( पहला पुनरीक्षण ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आई एस 9694 ( भाग 3 ) : 2023 
कृषि अनुप्रयोगों के लिए क्षैतिज 
सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पों के चयन , स्थापना , 
संचालन और रखरखाव रीति संहिता 

भाग 3 संचालन 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 9694 ( भाग 4 ) : 2023 
कृषि अनुप्रयोगों के लिए क्षैतिज 
सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पों के चयन , स्थापना , 
संचालन और रखरखाव - रीति संहिता 
भाग 4 रखरखाव 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ 11315-2 : 

1997 


फोटोग्राफी अंतरंग कक्षों में प्रक्षेप 

भाग 2 अचल और वीडियो प्रक्षेप हेतु 

पर्दा ज्योतिर्मयता परीक्षण 


प्रतिस्थापन तिथि 


( 3 ) 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


2 मार्च 2023 


भारतीय मानकों , यदि वापस 

लिए जाने हैं , की संख्या , वर्ष 

तथा शीर्षक 


( 4 ) 

संहिता 


भाग 1 चयन 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 9694 ( भाग 2 ) : 
1980 


कृषि अनुप्रयोगों के लिए 
क्षैतिज सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पों के 

चयन , स्थापना , संचालन और 
रखरखाव के लिए रीति 

संहिता 
भाग 2 प्रचालन 


आई एस 9694 ( भाग 3 ) : 
1980 


कृषि अनुप्रयोगों के लिए 
क्षैतिज सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पों के 

चयन , स्थापना , संचालन और 


रखरखाव के लिए रीति 

संहिता 
भाग 3 संचालन 


आई एस 9694 ( भाग 4 ) : 
1980 
कृषि कार्यों के लिए क्षैतिज 
अपकेन्द्री पम्पों के चुनाव , 
संस्थापन , प्रचालन और 
रखरखाव की रीति संहिता 
भाग 4 रखरखाव 

लागू नहीं 


5 

वापस होनें की 
तिथि 


( 5 ) 


2 अप्रैल 
2023 


2 अप्रैल 
2023 


2 अप्रैल 
2023 


लागू नहीं 


पी . राजेश वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक ( आई टी एस , पी आर टी टी एन एम ) 

" 
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SI . 
No. 


( 1 ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 3rd March , 2023 

Ref : HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 541 ) .— In pursuance of Sub - rule ( 1 ) of Rule ( 15 ) of the Bureau of 
Indian Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards , particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column . The particulars of the standards , if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 

Date of 
Establishment 


1 


2 


3 


4 


5 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


6 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

( Department of Consumer Affairs ) 


No. , Year & Title of the Indian 
Standards Established 


IS 802 ( Part 4 ) : 2023 
Use of Structural Steel in Overhead 
Transmission Line Towers Code of 

Practice 

Part 4 Requirements for Latticed 
Switchyard Structures 


IS 1725 2023 
Stabilized Soil Blocks Used in General 
Building Construction - Specification 
( Third Revision ) 


IS 2690 ( Part 1 ) : 2023 
Burnt Clay Flat Terracing Tiles 


Specification 

Part 1 Machine Made 
( Third Revision ) 


IS 2690 ( Part 2 ) : 2023 
Burnt Clay Flat Terracing Tiles 


Specification 

Part 2 Hand Made 
( Third Revision ) 


IS 3121 2023 

Rigging Screws and Stretching Screws 

- Specification 

( Second Revision ) 


IS 3951 ( Part 2 ) : 2023 

Hollow Clay Tiles for Floors and Roofs 

Specification 
Part 2 Structural Type 

( Third Revision ) 


( 3 ) 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 

withdrawn , if any 
( 4 ) 


ΝΑ 


IS 1725 2013 
Stabilized Soil Blocks 
Used in General Building 
Construction 
Specification 
( Second Revision ) 


[ PART III - SEC.4 ] 


IS 2690 ( Part 1 ) : 1993 
Burnt Clay Flat Terracing 
Tiles Specification 
Part 1 Machine Made 
( Second Revision ) 


IS 2690 ( Part 2 ) : 1992 
Burnt Clay Flat Terracing 
Tiles Specification 
Part 2 Hand - Made 
( Second Revision ) 


IS 3121 1981 
Specification for Rigging 
Screws and Stretching 

Screws 
( First Revision ) 


IS 3951 ( Part 2 ) : 2009 

Hollow Clay Tiles for 

Floors and Roofs 
Specification 

Part 2 Structural Type 
( Second Revision ) 


- 


Date of 
withdrawal 


( 5 ) 


ΝΑ 


2 April 2023 


2 April 2023 


2 April 2023 


2 April 2023 


2 April 2023 


[ भाग III– खण्ड 4 ] 

SI . 

No. 


( 1 ) 

7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


No. , Year & Title of the Indian 
Standards Established 


( 2 ) 

IS 4399 : 2023 

Textiles 

Nylon Fabric for Industrial 

and Special Purposes - Specification 
( First Revision ) 


IS 4910 ( Part 5 ) : 2023 

Tyre Yarns , Cords and Tyre Cord 
Fabrics Made from Man - Made Fibres 

Methods of Test 

Part 5 Heat Shrinkage and Heat 


IS 7610 ( Part 2 ) : 2023 


Textiles 


Shrinkage Force 

( Second Revision ) 


Textiles 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Machinery Fabrics , Wool 
- Specification 

Part 2 Clearer Cloth 
( First Revision ) 


IS 7610 ( Part 5 ) : 2023 
Machinery Fabrics , Wool 
- Specification 
Part 5 Lapping Cloth 
( First Revision ) 


IS 7881 ( Part 1 ) : 2023 

Glossary of Terms Relating to Builders ' 


Hardware 
Part 1 Locks 

( First Revision ) 


IS 7938 : 2023 

Air Receivers for Compressed Air 
Installation 

Specification 
( First Revision ) 


IS / ISO 8178-1 : 2020 
Reciprocating Internal Combustion 

Engines Exhaust Emission 
Part 1 Test Bed Measurement Systems 
of Gaseous and Particulate Emissions 
( First Revision ) 


— 


IS / ISO 8178-4 : 2020 
Reciprocating Internal Combustion . 

Engines Exhaust Emission 

Measurement 


- 


Part 4 Steady - State and Transient Test 
Cycles for Different Engine 


Date of 
Establishment 


( 3 ) 

2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 
withdrawn , if any 
( 4 ) 

IS 4399 : 1967 
Specification for Nylon 
Fabrics for Industrial and 
Special Purposes 


IS 4910 ( Part 5 ) : 1989 
Tyre Yarns , Cords and 
Tyre Cord Warpsheets 
Made from Man - Made 
Fibres Methods of Test 
Part 5 Heat Shrinkage and 
Heat Shrinkage Force 
( First Revision ) 


IS 7610 ( Part 2 ) : 1975 
Specification for 
Machinery Fabrics , Wool 
Part 2 Clearer Cloth 


IS 7610 ( Part 5 ) : 1976 
Specification for 
Machinery Fabrics , Wool 
Part 5 Lapping Cloth 


IS 7881 ( Part 1 ) : 1975 
Glossary of Terms Relating 
to Builders ' Hardware 
Part 1 Locks 


IS 7938 : 1976 
Specification for 
Air Receivers for 
Compressed Air 
Installation 


IS / ISO 8178-1 : 2017 
Reciprocating Internal 
Combustion Engines - 
Exhaust Emission 


Measurement 
Part 1 Test Bed 

Measurement Systems of 
Gaseous and Particulate 
Emissions 


IS / ISO 8178-4 : 2017 
Reciprocating Internal 
Combustion Engines - 
Exhaust Emission 


Measurement 

Part 4 Steady - State and 


7 


Date of 
withdrawal 


( 5 ) 

2 April 2023 


2 April 2023 


2 April 2023 


2 April 2023 


2 April 2023 


2 April 2023 


2 April 2023 


2 April 2023 


8 


SI . 

No. 


( 1 ) 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


No. , Year & Title of the Indian 
Standards Established 


Textiles 


( 2 ) 

Applications 
( Second Revision ) 


IS 9230 : 2023 

Cotton Chafer Fabrics 


Specification 
( First Revision ) 


IS 9694 ( Part 1 ) : 2023 
Selection , Installation , Operation and 
Maintenance of Horizontal Centrifugal 
Pumps for Agriculture Application - 
Code of Practice 
Part 1 Selection 

( Second Revision ) 


IS 9694 ( Part 2 ) : 2023 
Selection , Installation , Operation and 
Maintenance of Horizontal Centrifugal 
Pumps for Agriculture Application - 
Code of Practice 
Part 2 Installation 
( First Revision ) 


IS 9694 ( Part 3 ) : 2023 
Selection , Installation , Operation and 
Maintenance of Horizontal Centrifugal 
Pumps for Agriculture Application - 
Code of Practice 
Part 3 Operation 
( First Revision ) 


IS 9694 ( Part 4 ) : 2023 
Selection , Installation , Operation and 
Maintenance of Horizontal Centrifugal 
Pumps for Agriculture Application 

Code of Practice 
Part 4 Maintenance 
( First Revision ) 


IS / ISO 11315-2 : 1997 
Photography Projection in Indoor 


Rooms 

Part 2 Screen Luminance Test for Still 
and Video Projection 


Date of 
Establishment 


( 3 ) 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


2 March 2023 


No. , Year & Title of the 
Indian Standards to be 
withdrawn , if any 
( 4 ) 

Transient Test Cycles for 

Different Engine 
Applications 

( First Revision ) 


IS 9230 1979 
Specification for Cotton 

Chafer Fabrics 


[ PART III SEC.4 ] 

Date of 
withdrawal 


IS 9694 ( Part 1 ) : 1987 
Code of Practice 
for the Selection , 
Installation , Operation and 
Maintenance of Horizontal 


Centrifugal Pumps for 
Agriculture Application 
Part 1 Selection 
( First Revision ) 


IS 9694 ( Part 2 ) : 1980 
Code of Practice for the 
Selection , Installation , 
Operation and Maintenance 
of Horizontal Centrifugal 
Pumps for Agriculture 
Application 

Part 2 Installation 


IS 9694 ( Part 3 ) : 1980 
Code of Practice for the 
Selection , Installation , 
Operation and Maintenance 
of Horizontal Centrifugal 
Pumps for Agriculture 
Application 
Part 3 Operation 


IS 9694 ( Part 4 ) : 1980 
Code of Practice for the 
Selection , Installation , 
Operation and Maintenance 
of Horizontal Centrifugal 
Pumps for Agriculture 
Application 

Part 4 Maintenance 


ΝΑ 


( 5 ) 


2 April 2023 


2 April 2023 


2 April 2023 


2 April 2023 


2 April 2023 
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